S. f P. 


Inz MICHAŁ 


FEDECKI 


najukochańszy wujek 
przeżywszy lat 80, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 


św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 29 grudnia 1962 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowiekim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we środę dnia 2. 1.1963 r. o godz. 1330, 
o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


siostrzenica, siostrzeńcy i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę 2 stycznia 1968 r. o godz. 7 w kościele 
parafialnym w Bronowicach Małych. 


RZEMIESLNICZA SPOŁDZIELNIA PRACY D. Z. 6975/62 — N-33 (7994) — 30 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 


Zakla r3 
Kraków. ul. Mikołajska 14 — Tel. 552-05 


